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उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
( भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 17 जून , 2015 
का . आ. 1745 ( अ). - भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1) के खंड ( ख ) के 
अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में 
दिए गए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
| स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष और शीर्षक स्थापित तिथि भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द रद्द होने की 

होने है , अगर है, की संख्या वर्ष तिथि 

और शीर्षक 


क्रम 


संख्या 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


आई एस / आई एस ओ 105 - E11 : 1994 वस्त्रादि 17 जून 2015 | आई एस 974 : 1984 ( दूसरा | 17 जून 2015 
रंग के पक्केपन का परीक्षण भाग ई 11 वाष्पन के प्रति रंग 

पुनरीक्षण ) 
का पक्कापन 
आई एस / आई एस ओ 105- E14 : 1994 वस्त्रादि — रंग 17 जून 2015 | आई एस 3857 : 1986 (पहला । 17 जून 2015 
के पक्केपन का परीक्षण भाग ई 14 अम्लीय -फेल्टिंग के प्रति 

पुनरीक्षण ) 
रंग का पक्कापन : सौम्य 
आई एस 2500 (भाग 5 ) : 2014 आई एस ओ 2859- 4 : | 17 जून 2015 

NA 

NA 
2002 लक्षणों दवारा निरीक्षण के नमूने लेने की प्रकियाएँ 
भाग 5 घोषित गुणता स्तरों के निर्धारण की प्रकियाएँ 
आई एस 3025 ( भाग 64) : 2015 आई एस ओ 17294- 1 : | 17 जून 2015 

NA 

NA 
2004 जल और अपशिष्ट जल के नमूने लेने तथा परीक्षण 


2873 GI/ 2015 


( 1 ) 
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( भौतिक एवं रसायन ) की पद्धतियाँ भाग 64 उपपादन 
दवारा मिलकर प्लाजा मास स्पैक्ट्रोमेट्री ( आईसीपी - एमएस ) 
के अनुप्रयोग - सामान्य दिशानिर्देश 
आई एस 3823 : 2014 आई एस ओ 76 : 2006 रोलिंग | 17 जून 2015 | आई एस 3823 : 1988/ आई एस | 17 जून 2015 
बेयरिंग — स्थैतिक भार रेटिंग्स (तीसरा पुनरीक्षण ) 

ओ 76 : 1987 ( दूसरा 

पुनरीक्षण ) 
| आई एस 3824 : 2014 आई एस ओ 281 : 2007 रोलिंग | 17 जून 2015 | आई एस 3824 : 2002/ आई एस | 17 जून 2015 
बेयरिंग – गत्यात्मक भार रेटिंग्स और रेटिंग जीवनकाल 

ओ 281 : 1990 ( दूसरा 
(तीसरा पुनरीक्षण ) 

पुनरीक्षण ) 
आई एस 4905 : 2015/ आई एस ओ 24153 : 2009 | 17 जून 2015 ___ आई एस 4905 : 1968 17 जून 2015 
यादृच्छिक नमूने लेना एवं यादृच्छ्रित प्रकियाऐं ( पहला 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 8650 : 2015 पोत निर्माण और समुद्री संरचनाएँ | 17 जून 2015 | आई एस 8650 (भाग 1 से 5 ) : | 17 जून 2015 
- डैक मशीनरी - शब्दावली और प्रतीक ( दूसरा पुनरीक्षण ) 

1989 


11 


NA 


NA 


13 


आई एस 9733 : 2015 आई एस ओ 4180 : 2009 17 जून 2015 __ आई एस 9733 ( भाग 1) : 17 जून 2015 
पैकेजिंग – पूरे , भरित परिवहन पैकेज – कार्यकारिता 

1981/ आई एस ओ 4180- 1 : 
परीक्षण तालिकाओं संबंधी सामान्य नियमों का संकलन 
( पहला पुनरीक्षण ) 

1980 और आई एस 9733 ( भाग 
2) : 1989/ आई एस ओ 4180- 2 

: 1980 
10 आई एस 10116 : 2015 बोरिक एसिड — विशिष्टि 

17 जून 2015 आई एस 10116 : 1982 17 जून 2015 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 10186 : 2015 ताँबा एवं ताँबा मिश्रधातुओं । 17 जून 2015 आई एस 10186 : 1982 17 जून 2015 
की टंगस्टन अक्रिय गैस हस्त्य आर्क वेल्डिंग सम्बंधी सिफारिशें 

( पहला पुनरीक्षण ) 
12 | आई एस / आई एस ओ / आई ई ई ई 11073-10404 : . 17 जून 2015 

2010 स्वास्थ्य सूचना विज्ञान – पर्सनल हेल्थ डिवाइस 
कम्यूनिकेशन भाग 10404 डिवाइस स्पेश्लाइजेशन – पल्स 

ऑक्सीमीटर 
| आई एस 12762 ( भाग 10 ) : 2014 आई ई सी 

17 जून 2015 | आई एस 12762 (भाग 10) : - 17 जून 2015 
60904-10: 2009 प्रकाशवोल्टीय युक्तियाँ भाग 10 

2010 
रैखिकीय मापन की पद्धतियाँ ( पहला पुनरीक्षण ) 
14 आई एस / आई एस ओ 14408 : 2005 लेज़र सर्जरी के 17 जून 2015 

NA 
लिये डिजाईन किया गया ट्रैकियल ट्यूब — अंकन एवम् साथ 
की जानकारी के लिए आवश्यकताएँ 
आई एस / आई एस ओ 15531-31 : 2004 औद्योगिक 17 जून 2015 

NA 

NA 
ऑटोमेशन पद्धति एवं संघटन – औद्योगिक उत्पादन प्रबधन 

आकड़े : भाग 31 संसाधन सूचना मॉडल 
16 आई एस/ आई एस ओ 15531- 32 : 2005 औद्योगिक 17 जून 2015 

NA 
ऑटोमेशन पद्धति एवं संघटन – औद्योगिक उत्पाशदन 
प्रबधन ऑकड़े : संसाधन प्रयोग प्रबंधन भाग 32 संसाधन 
प्रयोग प्रबंधन ऑकड़ों के लिए अवधारणागत मॉडल 
| आई एस / आई एस ओ / टी आर 16056- 1 : 2004 स्वास्थ्य | 17 जन 2015 

NA 

NA 
सूचना विज्ञान – टेलीहेल्थ सिस्टम और नेटवर्क की 

इन्टरओपरेबिलिटी भाग 1 परिचय एवं परिभाषा 
18 | आई एस / आई एस ओ / टी आर 16056- 2 : 2004 स्वास्थ्य | 17 जून 2015 

सूचना विज्ञान - टेलीहेल्थ सिस्टाम और नेटवर्क की 
इन्टरओपरेबिलिटी भाग 2 रियल - टाइम सिस्टम 


NA 


15 


NA 


17 
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17 जून 2015 


आई एस 4383 : 1983 ( पहला 

पुनरीक्षण) 


NA 


NA 


21 


NA 


NA 


22 


NA 


NA 


23 


NA 


NA 


24 


NA 


NA 


NA 


NA 


आई एस 16234 : 2015 पोतों और समुद्री प्रोद्योगिकी 17 जून 2015 

आरोहण सीढियाँ – विशिष्टि 
20 आई एस 16249 ( भाग 2) : 2015 आई एस ओ 6145- 2 | 17 जून 2015 

: 2001 गैस विश्लेषण – गत्यात्मक आयतनी पद्धतियों के 
प्रयोग दवारा अंशशोधन गैस मिश्रण तैयार करना भाग 2 
आयतनी पम्प 
आई एस 16249 ( भाग 6) : 2015 आई एस ओ 6145- 6 - 17 जून 2015 
: 2003 गैस विश्लेषण – गत्यात्मक आयतनी पद्धतियों के 
प्रयोग दवारा अंशशोधन गैस मिश्रण तैयार करना भाग 6 
क्रिटिकल ओरीफाइसीस 
आई एस 16249 (भाग 9) : 2015 आई एस ओ 

17 जून 2015 
6145- 9: 2009 गैस विश्लेषण – गत्यात्मक आयतनी 
पद्धतियों के प्रयोग दवारा अंशशोधन गैस मिश्रण तैयार करना 
भाग 9 संतृप्त विधि 
आई एस 16249 ( भाग 11) : 2015 आई एस ओ । 

17 जून 2015 
6145 - 11 : 2005 गैस विश्लेषण – गत्यात्मक आयतनी 
पद्धतियों के प्रयोग दवारा अंशशोधन गैस मिश्रण तैयार करना 
भाग 11 विद्युतरासयनिक जेनेरेशन 
आई एस 16250 : 2015 आई एस ओ 15796 : 2005 गैस 17 जून 2015 

विश्लेषण – विश्लेषित बाया की जाँच एवं उपचार 
25 आई एस 16300 : 2014 आई एस ओ / टी आर 16015 : 

2003 ज्यामितीय उत्पाद विशिष्टियाँ ( जी . पी . एस.) 
उष्मीय प्रभाव के कारण लम्बाई मापन की अनिशिचतता के 

रितिक दोष एवम कारक 
26 | आई एस 16400 : 2015 भारतीय मानक में एकाधिक ग्रेड | - 17 जून 2015 

रेटिंग स्थापित करने हेतु – दिशा - निर्देश 
आई एस / आई एस ओ 20474- 10 : 2008 मिट्टी - उठाने । 17 जून 2015 

की मशीनरी - सुरक्षा भाग 10 ट्रेंचर्स की अपेक्षाएँ 
| आई एस / आई एस ओ 20474-12 : 2008 मिट्टी - उठाने । 17 जून 2015 

की मशीनरी - सुरक्षा भाग 12 केबल एक्सकेवेटर्स की 
अपेक्षाएँ 
आई एस / आई एस ओ/ आई ई सी 27033- 3 : 2010 17 जून 2015 
सूचना प्रौद्योगिकी – सुरक्षा तकनीकी - नेटवर्क सुरक्षा भाग 
3 संदर्भ नेटवर्किग परिदृश्य – धमकियाँ , डिजाईन तकनीक 
और नियंत्रण के मुदे 
आई एस / आई एस ओ 29941 : 2010 कोंडोम – प्राकृतिक | 17 जून 2015 
रबड़ लैटेक्स कोंडोम से विस्थापित नाइट्रोसेमाइन्स का 

निर्धारण 
31 आई एस / आई ई सी 60793- 2- 60 : 2008 प्रकाशिक तंतु | 17 जून 2015 

भाग 2 उत्पाद विशिष्टि अनुभाग 60 श्रेणी सी एकल - मोड के 
इंट्राकनैक्शन फाईबर के लिए अनुभागीय विशिष्टि 
आई एस / आई ई सी 60794-2 : 2002 प्रकाशिक तंतु | 17 जून 2015 
केबल्स भाग 2 इनडोर केबल्स – अनुभागीय विशिष्टि 
आई एस / आई ई सी 61262-4 : 1994 चिकित्सा विद्युत । 17 जून 2015 
उपस्कर - विद्युत प्रकाशिक एक्स रे बिम्ब तविकारकों के 

अभिलक्षण भाग 4 प्रतिबिम्ब विरूपण ज्ञात करना 
34 आई एस / आई ई सी / टी आर 61859 : 1997 

17 जून 2015 
रेडियोथैरेपी उपचार कक्ष के डिजाईन हेतु मार्गदर्शन 


NA 


NA 


27 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


NA 


आई एस 13814 ; 1993 


17 जून 2015 


NA 


NA 
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MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs) 


(BUREAU OF INDIAN STANDARDS ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th June , 2015 
S . O . 1745 ( E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian 
Standards Rules , 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, 
particulars of which are given in the second column of Schedule hereto annexed has been 
established on the date indicated against it in third column . The particulars of the standards, if any , 
which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are cancelled 
on the date indicated against them in the fifth column . 


SCHEDULE 


SI 


No. & Year of the Indian Standards Established 


Date of 


Date of 
Establishment 


| No. & Year of the Indian 
| Standards to be cancelled , if 


No 


cancellati 


any 


on 


( 1 ) 


( 3 ) 
17 June 2015 


(5 ) 
17 June 
2015 


( 4 ) 
IS 974 : 1984 
(Second Revision ) 

IS 3857 : 1986 
( First Revision ) 

NA 


17 June 2015 


17 June 
2015 


17 June 2015 


NA 


17 June 2015 


NA 


NA 


(2 ) 
IS / ISO 105 - E11 : 1994 Textiles - Tests for Colour Fastness Part E11 
Colour Fastness to Steaming 
IS /ISO 105 -E14 : 1994 Textiles - Tests for Colour Fastness Part E14 
Colour Fastness to Acid - Felting : Mild 
IS 2500 ( Part 5 ) : 2014 /ISO 2859-4 : 2002 Sampling Procedures for 
Inspection by Attributes Part 5 Procedures for Assessment of Declared 
Quality Levels 
IS 3025 (Part 64 ) : 2015 /ISO 17294 -1 : 2004 Methods of Sampling and 
Test (Physical and Chemical) for Water and Wastewater Part 64 
Application of Inductively Coupled PlasmaMass Spectrometry (ICP 
MS) - GeneralGuidelines 
IS 3823 : 2014 /ISO 76 : 2006 Rolling Bearings - Static Load Ratings 
( Third Revision ) 
IS 3824 : 2014 /ISO 281 : 2007 Rolling Bearings - Dynamic Load 
Ratings and Rating Life ( Third Revision ) 
IS 4905 : 2015 /ISO 24153 : 2009 Random Sampling and 
Randomization Procedures ( First Revision ) 
IS 8650 : 2015 Shipbuilding and Marine Structures - Deck Machinery - 

Vocabulary and Symbols (Second Revision ) 
| IS 9733 : 2015 /ISO 4180 : 2009 Packaging - Complete , Filled 

Transport Packages - General Rules for the Compilation of 
Performance Test Schedules ( First Revision ) 


17 June 2015 


17 June 
2015 


17 June 2015 


IS 3823 : 1988 / ISO 76 : 1987 

(Second Revision ) 
IS 3824 : 2002 /ISO 281 : 1990 

( Second Revision ) 

IS 4905 : 1968 


17 June 
2015 


17 June 2015 


17 June 
2015 


17 June 2015 


IS 8650 ( Part 1 to 5 ) : 1989 


17 June 
2015 


17 June 2015 


17 June 
2015 


IS 9733 (Part 1) : 1981/ ISO 

4180 - 1 : 1980 and 
IS 9733 (Part 2 ) : 1989 / ISO 

4180- 2 : 1980 
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IS 10116 : 2015 Boric Acid - Specification (First Revision ) 


17 June 2015 


IS 10116 : 1982 


17 June 

2015 
17 June 
2015 


17 June 2015 


IS 10186 : 1982 


12 


17 June 2015 


NA 


NA 


17 June 2015 


IS 12762 (Part 10 ) : 2010 


| 


17 June 
2015 


17 June 2015 


NA 


ΝΑ 


17 June 2015 


NA 


NA 


NA 


17 June 2015 


NA 


NA 


17 


17 June 2015 


ΝΑ 


NA 


17 June 2015 


NA 


NA 


19 


17 June 2015 


IS 4383 : 1983 
( First Revision ) 


17 June 
2015 


17 June 2015 


NA 


NA 


17 June 2015 


NA 


NA 


17 June 2015 


NA 


NA 


IS 10186 : 2015 Recommendations for Manual Tungsten Inert Gas Arc 
| Welding of Copper and Copper Alloys ( First Revision ) 

IS /ISO /IEEE 11073 - 10404 : 2010 Health Informatics - Personal Health 
Device Communication Part 10404 Device Specialization - Pulse 
Oximeter 
IS 12762 (Part 10 ) : 2014 /IEC 60904 - 10 : 2009 Photovoltaic Devices 
Part 10 Methods of Linearity Measurement (First Revision ) 
IS /ISO 14408 : 2005 Tracheal Tubes Designed for Laser Surgery - 
Requirements for Marking and Accompanying Information 
IS /ISO 15531- 31 : 2004 Industrial Automation Systems and 
Integration - Industrial Manufacturing Management Data part 31 
Resource Information Model 
IS /ISO 15531 - 32 : 2005 Industrial Automation Systems and 
Integration - Industrial Manufacturing Management Data : Resources 
Usage Management Part 32 ConceptualModel for Resources Usage 
Management Data 
IS / ISO / TR 16056 - 1 : 2004 Health Informatics - Interoperability of 
Telehealth Systems and Networks Part 1 Introduction and Definitions 
IS /ISO / TR 16056 -2 : 2004 Health Informatics - Interoperability of 
Telehealth Systems and Networks Part 2 Real- Time Systems 
IS 16234 : 2015 Ships and Marine Technology Embarkation Ladders - 
Specification 
IS 16249 ( Part 2 ) : 2015 /ISO 6145 -2 : 2001 Gas Analysis - Preparation 
of Calibration Gas Mixtures Using Dynamic Volumetric Methods Part 
2 Volumetric Pumps 
IS 16249 (Part 6 ) : 2015 / ISO 6145 -6 : 2003 Gas Analysis - Preparation 
of Calibration Gas Mixtures Using Dynamic Volumetric Methods Part 
6 Critical Orifices 
IS 16249 (Part 9 ) : 2015 / ISO 6145 -9 : 2009 Gas Analysis - 
Preparation of Calibration GasMixtures Using Dynamic Volumetric 
Methods Part 9 Saturation Method 
IS 16249 ( Part 11 ) : 2015 /ISO 6145 - 11 : 2005 Gas Analysis - 
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